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Tamil Nadu District Average water level below ground level 
August - September 2017 in Mts 
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SI RICTS IN DIP IN WATER TABLE 
DISTRICT — APR-24(CHANGE) 
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WATER-TABLE Groundwater level (In metres) as on February 2023 
District o Februar 2027 m February 2073 A Rise т Fall 
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(Source: A government order 
issued by the state public works 
department on October 28, 2021) 
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